Dr med. Natalia 


BIC 


DYREKTOR PSK 


NAJDROŻSZA SIOSTRA, CIOCIA I SZWAGIERKA 


przeżywszy lat 65, po długiej i ciężkiej chorobie, opa- 


trzona św. Sakramentami, zmarła 16 czerwca 1986 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie w poniedziałek dnia 23 bm. o godzinie 11.00 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiaja pogrążeni w głębokim smutku 


i zalu: 


SIOSTRA, BRAT, SIOSTRZENICA I RODZINA. 


